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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nieuwe normen NEN 


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-lnstituut, inclusief de Europese 
normen, in de periode van 3 maart 2016 tot en met 7 april 2016. De normbladen kunnen worden 
besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. 

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). 
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. 


I Document number 

Title 

AgroFood & Consument 

NEN-EN 13329:2016 en 

Laminaatvloerbedekkingen - Elementen met een oppervlaktelaag gebaseerd op 
aminoplastische thermohardende harsen - Specificaties, eisen en beproevings- 
methoden 

NEN-EN-ISO 13904:2016 en 

Diervoeders - Bepaling van het gehalte aan tryptofaan 

NEN-EN 14978:2016 en 

Laminaatvloerbedekkingen - Delen met een toplaag op basis van acryl, uitgehard 
met een elektronenstraal - Specificaties, eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 15468:2016 en 

Laminaatvloerbedekkingen - Elementen met direct aangebrachte gedrukte en 
met hars behandelde oppervlaktelaag - Specificaties, eisen en beproevingsme¬ 
thoden 

NEN-ISO 16128-1:2016 en 

Richtlijnen op Technische Definities en Criteria voor Natuurlijke en Organische 
Cosmetische Ingrediënten en Producten. Deel 1: Definities voor Ingrediënten 

NEN-ISO 16577:2016 en 

Moleculaire biomarker analyse-Termen en definities 

NEN-EN 16776:2016 en 

Veerkrachtige vloerbedekking - Homogene en heterogene vloerbedekking van 
polyurethaan - Specificatie 

NEN-EN 16779-1:2016 Ontw. en 

Artikelen van textiel voor zuigelingen en peuters - Veiligheidseisen en beproe¬ 
vingsmethoden voor kinderdekbedden - Deel 1: Dekbed (uitgezonderd dekbed¬ 
overtrekken) Commentaar voor: 2016-05-24 

NEN-EN 16780:2016 2e Ontw. en 

Artikelen van textiel voor zuigelingen en peuters - Veiligheidseisen en beproe¬ 
vingsmethoden voor stootkussens voor kinderledikanten Commentaar voor: 
2016-05-24 

NEN-EN 16806-1:2016 en 

Textiel en textielproducten - Textiel met "phase change materials" (PCM) - Deel 

1: Bepaling van de warmteopslag en -afgiftecapaciteit 

NEN-EN-ISO 17229:2016 en 

Leer - Fysische en mechanische proeven - Bepaling van waterdampabsorptie 

NEN-EN-ISO 17236:2016 en 

Leer - Fysische en mechanische beproevingen - Bepaling van de blijvende rek 

NEN-EN 1809:2014+A1:2016 en 

Duikapparatuur - Trimhulpmiddelen - Functionele- en veiligheidseisen, beproe¬ 
vingsmethoden 

NEN-EN-ISO 2417:2016 en 

Leer - Fysische en mechanische proeven - Bepaling van de statische waterop- 
name 

NEN-EN-ISO 2589:2016 en 

Leer - Fysische en mechanische proeven - Bepaling van de dikte 

NEN-EN-ISO 3377-2:2016 en 

Leer - Fysische en mechanische proeven - Bepaling van de scheursterkte - Deel 

2: Dubbele-randscheur 

NEN-EN-ISO 5495:2007/A1:2016 en 

Sensorische analyse - Methodiek - Gekoppelde vergelijkingstest 

NEN-EN-ISO 6885:2016 en 

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën - Bepaling van het anisidine getal 

NEN-EN-ISO 6886:2016 en 

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten - Bepaling van de oxidatiestabiliteit 
(versnelde oxidatietest) 

NEN-ISO 7304-1:2016 en 

Durum wheat semolina and alimentary pasta - Estimation of cooking quality of 
alimentary pasta by sensory analysis - Part 1: Reference method 


Bouw & Installatie 

NEN-EN 13163:2012+A1:2015/Ontw. A2:2016 en 

Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie Commen¬ 
taar voor: 2016-05-10 

NEN-EN 14604:2016 2e Ontw. en 

Rookmelders Commentaar voor: 2016-04-18 

NEN-EN 203-1:2014/01:2016 en 

Grootkeukengastoestellen - Deel 1: Veiligheidsvoorschriften 

NEN 2767-1:2016 Ontw. nl 

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek Commentaar voor: 
2016-05-15 

NEN 6068:2016 nl 

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
ruimten 

NEN 7067:2016 nl 

Kolken - Definities, nominale afmetingen, (functionele) eisen en beproevingsme¬ 
thoden 

NEN-EN 878:2016 en 

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consump¬ 
tie - Aluminiumsulfaat 
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NEN-EN 882:2016 en 

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consump¬ 
tie - Natriumaluminaat 

NEN-EN 887:2016 en 

Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - 
Aluminiumijzer (III) sulfaat 


Elektriciteits Voorziening 

NEN-EN 50128:2011/C 1:2014 en 

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - 
Software for railway control and protection systems 

NEN-EN 50341-2-22:2016 en 

Bovengrondse hoogspanningslijnen voor wisselspanning hoger dan 1 kV - Deel 
2-22: Nationale normatieve aspecten (NNA) voor Polen (op basis van EN 
50341-1:2012) 

NEN-EN 50553:2012/A1:2016 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake de mogelijkheid om te 
kunnen (blijven) rijden in geval van brand aan boord van het rollend materieel 

NEN-EN 50575:2014/A 1:2016 en 

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen 
voor sturing of communicatie - Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor 
algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van 
toepassing zijn 

NEN-EN 50657:2016 Ontw. en 

Spoorwegen en soortgelijke geleid vervoer - Programmeerbare toepassingen in 
rollend materieel - Programmatuur voor toepassing in rollend materieel, met 
uitzondering van toepassingen in verkeersleiding- en beveiligingssystemen 
("seinwezen") 

Commentaar voor: 2016-04-13 

NEN-IEC 60076-10-1:2016 en;fr 

Energietransformatoren - Deel 10-1: Bepaling van geluidniveaus - Leidraad voor 
de toepassing 

NEN-EN-IEC 60086-2:2016 en 

Droge batterijen - Deel 2: Fysische en elektrische specificaties 

NEN-EN-IEC 60424-1:2016 en 

Ferrietkernen - Leidraad voor de specificaties van grenswaarden voor onregel¬ 
matigheden aan de oppervlakte - Deel 1: Hoofdspecificatie 

NEN-EN-IEC 60424-2:2016 en 

Ferrietkernen - Leidraad voor het specificeren van grenswaarden voor 
oppervlakte-ongelijkheden van ferrietkernen - Deel 2: RM-kernen 

NEN-EN-IEC 60424-3:2016 en 

Ferrietkernen - Leidraad voor het specificeren van grenswaarden voor 
oppervlakte-onregelmatigheden - Deel 3: ETD-kernen, EER-kernen, EC-kernen en 
E-kernen 

NEN-EN-IEC 60424-4:2016 en 

Ferrietkernen - Leidraad voor het specificeren van grenswaarden voor onregel¬ 
matigheden aan de oppervlakte - Deel 4: Ringkernen 

NEN-EN-IEC 60870-5-101:2003/A1:2016 en;fr 

Materieel en systemen voor besturing op afstand - Deel 5-101: Transmissieproto- 
collen - Handboek voor basistaken bij besturing op afstand 

NEN-EN-IEC 61227:2016 en 

Nuclear power plants - Control rooms - Operator Controls 

IEC 62056-5-3:2016-RL en;fr 

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: 
DLMS/COSEM application layer (Redline version with track changes) 

NEN-EN-IEC 62135-1:2015/C 1:2016 en 

Apparatuur voor weerstandlassen - Deel 1: Veiligheidseisen voor ontwerpen, 
vervaardigen en installatie 

NEN-EN-IEC 62317-11:2016 en 

Ferrite cores - Dimensions - Part 11: EC-cores for use in power supply applica¬ 
tions 

NEN-EN-IEC 62533:2016 en 

Radiation protection instrumentation - Highly sensitive hand-held instruments 
for photon detection of radioactive material 

NEN-EN-IEC 62575-1:2016 en 

Radio frequency (RF) bulk acoustic wave (BAW) filters of assessed quality - Part 

1: Generic specification 

NEN-EN-IEC 62621:2016 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Elektrische tractie 
- Bijzondere eisen voor isolatoren van composietmateriaal voor gebruik in 
bovenleidingsystemen 


Elektrische Installaties 

NEN-EN 50398-1:2016 Ontw. en Alarmsystemen - Gecombineerde en geïntegreerde alarmsystemen - Deel 1: 

Algemene eisen Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN 50545-1:2011/A1:2016 en Elektrische apparaten voor detectie en meting van giftige en uitlaatgassen in 

parkeergarages en tunnels - Deel 1: Algemene prestatie-eisen en beproevings- 
methoden voor de detectie en meting van koolmonoxiden en stikstofoxiden 

HD 60364-4-443:2016 en Laagspanningsinstallaties - Deel 4-44: Beschermingsmaatregelen - Bescherming 

tegen spanningsverstoringen en elektromagnetische verstoringen - Hoofdstuk 
443: Beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong 

HD 60364-5-534:2016 en Laagspanningsinstallaties - Deel 5-534: Keuze en installatie van elektrisch 

materieel - Isolatie, schakeling en controle - Rubriek 534: Beveiligingstoestellen 
tegen overspanning 

HD 60364-5-557:2013/Al 1:2016 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-557: Keuze en installatie van 

elektrisch materieel - Hulpcircuits 

HD 60364-7-722:2016 en Laagspanningsinstallaties - Deel 7-722: Bepalingen voor bijzondere installaties, 

ruimten en terreinen - Voeding van elektrische voertuigen 
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Elektrische Producten 


NEN-ISO 12612:2016 en 

Uitwisseling van post-productie materialen 

NEN-EN 50631-1:2016 Ontw. en 

Household appliances networkand grid connectivity - Part 1: General Require- 
ments, Generic Data Modelling and Neutral Messages Commentaar voor: 
2016-04-20 

CLC/TR 50656:2016 en 

SPD application in conjunction with Class II equipment 

NEN-EN 55020:2007/A12:2016 en 

Geluid- en televisie-omroepontvangers en aanverwante apparatuur - Immuni- 
teitskenmerken - Grenzen en meetmethoden 

NEN-EN-IEC 60270:2001/A1:2016 en 

Hoogspanningsbeproevingstechniek - Meting van partiële ontladingen 

NEN-EN-IEC 60297-3-109:2016 en 

Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of 
mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-109: Dimensions of 
chassis for embedded computing devices 

NEN-EN-IEC 60335-2-25:2012/A2:2016 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-25: 
Bijzondere eisen voor magnetronovens, combimagnetrons inbegrepen 

NEN-EN-IEC 60335-2-8:2015/A1:2016 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-8: 
Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen 

NEN-EN-IEC 60335-2-86:2003/A2:2016 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-86: 
Bijzondere eisen voor elektrische vismachines 

NEN-EN-IEC 60335-2-89:2010/A1:2016 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-89: 
Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met ingebouwde of 
gescheiden opgestelde koeleenheden 

NVN-IEC/TS 60695-11-11:2016 en 

Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic 
heat flux for ignition from a non-contacting flame source 

NEN-EN-IEC 60730-2-6:2016 en 

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - 
Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief 
mechanische eisen 

NEN-EN-IEC 60929:2011/A1:2016 en 

Elektronische voorschakelapparatuur met wisselspannings- en/of gelijkspan- 
ningsvoeding voor buisvormige fluorescentielampen - Gebruikseigenschappen 

NEN-IEC 61017:2016 en 

Radiation protection instrumentation - Transportable, mobile or installed 
equipment to measure photon radiation for environmental monitoring 

NEN-EN-IEC 61048:2006/A1:2016 en 

Hulpapparatuur voor lampen - Condensatoren voor gebruik in schakelingen met 
buisvormige fluorescentei-en andere ontladingslampen - Algemene- en veilig¬ 
heidseisen 

NEN-EN-IEC 61251:2016 en 

Elektrische isolatiematerialen - Evaluatie van de A.C. voltagevastheid 

NEN-EN-IEC 61829:2016 en 

Fotovoltaïsche groepsopstelling - Meting ter plaatse van l-V kenmerken 

NEN-EN-IEC 62087-1:2016 en 

Meetmethoden voor het energiegebruik van audio-, video- en soortgelijke 
apparatuur - Deel 1: Algemeen 

NEN-EN-IEC 62087-3:2016 en 

Meetmethoden voor het energiegebruik van audio-, video- en soortgelijke 
apparatuur - Deel 3: Televisies 

NEN-EN-IEC 62087-4:2016 en 

Meetmethoden voor het energiegebruik van audio-, video- en soortgelijke 
apparatuur - Deel 4: video-opname-apparatuur 

NEN-EN-IEC 62087-5:2016 en 

Meetmethoden voor het energiegebruik van audio-, video- en soortgelijke 
apparatuur - Deel 5: Settop-boxen 

NEN-EN-IEC 62132-1:2016 en 

Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 1: General 
conditions and definitions 

NEN-EN-IEC 62391-1:2016 en 

Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment 
- Part 1: Generic specification 

NEN-EN-IEC 62631-3-2:2016 en 

Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-2: 
Determination of resistive properties (DC Methods) - Surface resistance and 
surface resistivity 

NEN-EN-IEC 62631-3-3:2016 en 

Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-3: 
Determination of resistive properties (DC Methods) - Insulation resistance 

NEN-EN-IEC 62665:2016 en 

Multimediasystemen en -apparatuur - Multimedia e-publishing en e-book 
technologieën - Structuurkaart voor geluidspresentaties van gedrukte teksten 

NEN-IEC 62999:2016 en;fr 

Electric room heating - Underfloor heating - Performance characteristics - 
Definitions, method of testing, sizing and formula symbols 


Elektro & ICT 


NEN-EN 301688:2016-03 en 

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) -Technical 
characteristics and methods of measurement for fixed and portable VHF 
equipment operating on 121,5 MHz and 123,1 MHz 

NEN-EN 319412-1:2016-02 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Profiles for Trust Service 

Providers issuing certificates - Part 1: OverView and common data structures 

NEN-EN 319412-2:2016-02 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Profiles for Trust Service 

Providers issuing certificates - Part 2: Certificate profile for certificates issued to 
natural persons 
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NEN-EN 319412-3:2016-02 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Profiles for Trust Service 

Providers issuing certificates - Part 3: Certificate profile for certificates issued to 
legal persons 

NEN-EN 319412-4:2016-02 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Profiles for Trust Service 

Providers issuing certificates - Part 4: Certificate profile for web site certificates 

NEN-EN 319421:2016-03 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Policy and security Require- 
ments for Trust Service Providers issuing Time-Stamps 

NEN-EN 319422:2016-03 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) -Time-stamping protocol and 
tine-stamp token profiles 


Energie 

NEN-EN-ISO 12156-1:2016 en 

Dieselbrandstoffen - Beoordeling van het smerend vermogen met een op hoge 
frequentie heen-en-weer gaand proefstuk (HFFR) - Deel 1: Beproevingsmethode 

NEN-EN-ISO 16904:2016 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Ontwerp en beproeving van scheepsoverbren- 
gingsarmen voor LNG conventionele kustterminals 

NEN-EN-ISO 17348:2016 en 

Buitengaatse platforms voor aardolie en aardgas - Richtlijnen voor materiaal¬ 
keuze voor bekledings- en productiehuizen en uitrusting voor boorgaten in 
omgevingen met hoog C02-gehalte 

NEN-EN-ISO 17349:2016 en 

Aardolie en aardgasindustrie - Richtlijnen voor buitengaatse platforms die 
stromen met een hoog C02-gehalte bij hoge drukken verwerken 

NEN-EN-ISO 19901-5:2016 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Bijzondere eisen voor buitengaatse constructies - 
Deel 5: Gewichtscontrole tijdens de bouw en constructie 

NEN-EN-IEC 62282-3-200:2016 en 

Brandstofceltechnologie - Deel 3-200 - Stationaire brandstofcelsystemen - 
Beproevingsmethoden voor prestatie 


Industrie 

NEN-ISO 10145-1:2016 en 

Frezen met gesoldeerde spiraalvormige hardmetalen tanden - Deel 1: Afmetin¬ 
gen van frezen met rechte schachten. 

NEN-ISO 10145-2:2016 en 

Frezen met gesoldeerde spiraalvormige hardmetalen tanden - Deel 2: Afmetin¬ 
gen van fezen met een schacht met 7/24 conisciteit. 

NEN-ISO 10889-2:2016 en 

Gereedschapshouders met cilindrische schachten - Deel 2: Type A, schachten 
voor houders van speciaal ontwerp 

NEN-ISO 10889-3:2016 en 

Gereedschapshouders met cilindrische schachten - Deel 3: Type B met rechthoe¬ 
kige radiaal zitting 

NEN-ISO 10889-4:2016 en 

Gereedschapshouders met cilindrische schachten - Deel 4: Type C met rechthoe¬ 
kige axiale zitting 

NEN-ISO 10889-5:2016 en 

Gereedschapshouders met cilindrische schachten - Deel 5: Type D met meerdere 
rechthoekige zittingen 

NEN-ISO 10889-6:2016 en 

Gereedschapshouders met cilindrische schachten - Deel 6: Type E met cilindri¬ 
sche zitting 

NEN-ISO 10889-7:2016 en 

Gereedschapshouders met cilindrische schachten - Deel 7: Type F met conische 
zitting 

NEN-EN-ISO 11592-1:2016 en 

Pleziervaartuigen - Bepaling van het maximale voortstuwingsvermogen - Deel 1: 
Pleziervaartuigen met een lengte minder dan 8 meter 

NVN-ISO/TS 13399-309:2016 en 

Cutting tooi data representation and exchange - Part 309: Creation and exchange 
of 3D models - Tool holders for indexable inserts 

NVN-ISO/TS 13399-311:2016 en 

Cutting tooi data representation and exchange - Part 311: Creation and exchange 
of 3D models - Solid reamers 

NVN-ISO/TS 13399-405:2016 en 

Cutting tooi data representation and exchange - Part 405: Creation and exchange 
of 3D models - Collets 

NEN-ISO 13860:2016 en 

Bosbouwmachines - Uitslepers - Termen, definities en commerciële specificaties 

NEN-EN-ISO 13920:1996 en 

Lassen - Algemene toleranties voor gelaste constructies - Lengte- en hoekmaten 
- Vorm en plaats 

NEN-EN-ISO 14272:2016 en 

Weerstandslassen- Destructieve beproeving van lasverbindingen - Proefstukaf- 
metingen en procedure voor trekproeven van puntlas- en doordruklasverbindin- 
gen 

NEN-EN-ISO 14273:2016 en 

Weerstandslassen - Destructieve beproeving van lasverbindingen - Proefstukaf- 
metingen en procedure voor trek- en afschuifproeven van punt-, rolnaad- en 
doordruklasverbindingen. 

NEN-EN 14363:2016 en 

Railtoepassingen - Afnameproeven voor de loopkarakteristieken van railvoertui¬ 
gen - Loopgedrag en stationaire beproevingen 

NEN-EN 14825:2016 en 

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof- en warmtepompen 
met elektrisch aangedreven compressoren, voor ruimteverwarming en verkoe¬ 
ling - Beproeving en capaciteit op gedeeltelijke laadcondities en berekening van 
seizoensafhankelijke eigenschappen 

NPR-CEN/TR 16251:2016 en 

Railtoepassingen - Omgevingsomstandigheden - Leidraad voor het ontwerp van 
rollend materieel 
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NEN-EN 16602-70-39:2016 Ontw. en 

Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware 
Commentaar voor: 2016-04-25 

NEN-EN 16603-20-20:2016 Ontw. en 

Space engineering - Interface requirements for electrical power Commentaar 
voor: 2016-04-18 

NEN-EN 16728:2016 en 

LPG materieel en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare gasflessen niet gelast 
of van staal - Periodiek onderzoek 

NVN-CEN/TS 16916:2016 en 

Materialen gehaald uit versleten banden - Bepaling van specifieke eisen voor 
monsterneming en bepaling van het vochtgehalte met de ovendroogmethode 

NEN-EN 16951-2:2016 Ontw. en 

Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on 
airborne sound propagation - Procedures for assessing long term performance - 
Part 2: Non-acoustic characteristics Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN 16972:2016 Ontw. en 

Road vehicles - Carrying vehicles for swap bodies class C, swap tanks class C 
and 20' ISO containers - Interface dimensions Commentaar voor: 2016-04-18 

NEN-EN 16973:2016 Ontw. en 

Road vehicles for combined goods transport - Semitrailer - Vertical transhipment 
Commentaar voor: 2016-04-18 

NEN-EN 16974:2016 Ontw. en 

Transportbanden - Indrukrolweerstand van transportbanden gerelateerd aan de 
breedte - Eisen, beproeving Commentaar voor: 2016-05-10 

NEN-EN-ISO 17491-4:2008/A1:2016 en 

Beschermende kleding - Beproevingsmethoden voor tegen chemicaliën 
beschermende k leding - Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen binnendrin¬ 
gen door een vloeistofnevel (neveltest) 

NEN-EN-ISO 17662:2016 en 

Lassen - Kalibratie, verificatie en validatie van uitrusting die gebruikt wordt bij 
het lassen, inclusief aanvullende werkzaamheden 

NEN-ISO 1996-1:2016 en 

Akoestiek - Beschrijving, meting en beoordeling van omgevingsgeluid - Deel 1: 
Basisgrootheden en procedures 

NEN-ISO 1999:2016 en 

Akoestiek - Inschatting van gehoorverlies door lawaai 

NEN-EN-ISO 21809-3:2016 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen voor ondergrondse en 
verzonken leidingen gebruikt in transportleidingsystemen - Deel 3: Veldverbin- 
dingsdeklagen 

NEN-ISO 22028-1:2016 en 

Fotografie en grafische technologie - Uitgebreide kleurcoderingen voor digitale 
beeldopslag, manipulatie en overdracht - Deel 1: Constructie en eisen 

NEN-EN-ISO 25745-2:2015 (Cor. 2016-03) en 

Energieprestatie van liften, roltrappen en rolpaden - Deel 2: Energieberekening 
en -classificatie voor liften 

NPR-ISO/TR 25901-1:2016 en 

Lassen en aanverwante processen - Woordenlijst - Deel 1: Algemene terminolo¬ 
gie 

NPR-ISO/TR 25901-3:2016 en 

Lassen en aanverwante processen - Woordenlijst - Deel 3: Lasprocessen 

NPR-ISO/TR 25901-4:2016 en 

Lassen en aanverwante processen - Woordenlijst - Deel 4: Booglassen 

NEN-ISO 3286:2016 en 

Enkel punts snijgereedschappen- hoekkromtestralen 

NEN-ISO 3365:2016 en 

Instelbare hardmetalen (carbide) inzetstukken met veegranden, zonder fixeergat 
- Afmetingen 

NEN-ISO 3466:2016 en 

Machine conische pinvormige ruimers met parallelle schachten 

NEN-ISO 3467:2016 en 

Machine conische pen ruimers met Morse conische schacht 

NEN-ISO 3764:2016 en 

Instrumenten voor tijdwaarneming - Horloge uurwerken - Types, afmetingen en 
naamgeving 

NEN-ISO 4046-1:2016 en;fr 

Papier, karton, celstof en gerelateerde termen - Woordenlijst - Deel 1: Alfabeti¬ 
sche index 

NEN-ISO 4046-2:2016 en;fr 

Papier, karton, celstof en gerelateerde termen - Woordenlijst - Deel 2: Terminolo¬ 
gie van de vervaardiging van celstof 

NEN-ISO 4046-3:2016 en;fr 

Papier, karton, celstof en gerelateerde termen - Woordenlijst - Deel 3: Terminolo¬ 
gie van papierfabricage 

NEN-ISO 4046-4:2016 en;fr 

Papier, karton, celstof en gerelateerde termen - Woordenlijst - Deel 4: Papier- en 
kartonclassificatie en afgeleide producten 

NEN-ISO 4046-5:2016 en;fr 

Papier, karton, celstof en gerelateerde termen - Woordenlijst - Deel 5: Eigen¬ 
schappen van celstof, papier en karton 

NEN-EN 4072:2016 en 

Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform 
recess, close tolerance shank, short thread in titanium alloy, aluminium IVD 
coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C 

NEN-EN 4128:2016 en 

Aerospace series - Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance shank, short 
thread, in heat resisting nickel base alloy, aluminium IVD coated - Classification: 

1 250 MPa (at ambient temperature) / 425 °C 

NEN-EN 4162:2016 en 

Aerospace series - Screws 100° countersunk normal head, offset cruciform 
recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in alloy steel, 
cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C 

NEN-EN 4163:2016 en 

Aerospace series - Screws 100° countersunk normal head, offset cruciform 
recess, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium 
plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C 

NEN-EN 4376:2016 en 

Aerospace series - Heat resisting alloy NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) solution 
treated and precipitation treated - Bar and section, De = 200 mm 
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NEN-EN 458:2016 en 

Gehoorbeschermers - Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en 
onderhoud - Praktijkrichtlijn 

NEN-EN 6123:2016 en 

Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type - 
Extra fine thread pitch - Inch series - Design Standard 

NEN-ISO 668:2013/A1:2016 en 

Serie-1-containers - Classificatie, afmetingen en bruto massa's 

NEN-ISO 668:2013/A2:2016 en 

Serie-1-containers - Classificatie, afmetingen en bruto massa's 

NEN-EN-ISO 669:2016 en 

Weerstandlassen - Apparatuur voor weerstandlassen - Mechanische en 
elektrische eisen 

NEN-EN 81-58:2016 Ontw. en 

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Onderzoek 
en beproevingen - Deel 58: Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren 
Commentaar voor: 2016-05-24 

NEN-EN-ISO 9241-391:2016 en 

Ergonomie van mens-systeeminteractie - Deel 391: Eisen, analyses en beproe- 
vingsmethoden voor de vermindering van lichtgevoelige epileptische aanvallen 

NEN-EN-ISO 9454-1:2016 en 

Vloeimiddelen voor zachtsolderen - Indeling en eisen - Deel 1: Indeling, 
etikettering en verpakking 


Kennis- & Informatiediensten 

NPR-ISO/IECTR 10182:2016 en 

Information technology - Programming languages, their environments and 
system software interfaces - Guidelines for language bindings 

NEN-ISO 13491-1:2016 en 

Bankwezen - Cryptografische apparatuur voor de beveiliging (detailhandel) - 
Deel 1: Concepten, eisen en beoordelingsmethoden 

NEN-ISO 13491-2:2016 en 

Bankwezen - Kryptografische apparatuur voor de beveiliging (detailhandel) - 
Deel 2: Beveiligingscontrolelijsten voor apparatuur gebruikt bij kaarten met 
magneetstrip 

NEN-ISO/IEC 14651:2016 en 

Information technology - International string ordering and comparison - Method 
for comparing character strings and description of the common template 
tailorable ordering 

NEN-ISO/IEC 14888-3:2016 en 

Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix 
- Part 3: Discrete logarithm based mechanisms 

NEN-ISO/IEC 15418:2016 en 

Information technology - Automatic identification and data capture techniques - 
GS1 Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance 

NEN-ISO/IEC 17760-102:2016 en 

Information technology - AT Attachment - Part 102: ATA/ATAPI Command set - 2 
(ACS-2) 

NEN-ISO 18461:2016 en 

Internationale musea statistieken 

NEN-ISO/IEC 20648:2016 en 

Information technology - TLS specification for storage systems 

NEN-ISO/IEC 23005-4:2016 en 

Information technology - Media context and control - Part 4: Virtual world object 
characteristics 

NEN-ISO/IEC 23005-5:2016 en 

Information technology - Media context and control - Part 5: Data formats for 
interaction devices 

NEN-ISO/IEC 23005-6:2016 en 

Information technology - Media context and control - Part 6: Common types and 
tools 

NEN-ISO/IEC 23008-3:2015 (Cor. 2016-03) en 

Information technology - High efficiency coding and media delivery in heteroge- 
neous environments - Part 3: 3D audio 

NEN-EN 50600-2-5:2016 en 

Informatietechnologie - Datacenterfaciliteiten en - infrastructuren - Deel 2-5: 
Beveiligingssystemen 

NEN-EN 50600-3-1:2016 en 

Informatietechnologie - Datacenterfaciliteiten en - infrastructuren - Deel 3-1: 
Management en operationele informatie 

NEN-EN-IEC 60793-1-20:2014/C 1:2016 en 

Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre 
geometry 

NEN-EN-IEC 60793-2-10:2016 en 

Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for 
categoryAI multimode fibre 

NEN-EN-IEC 60793-2-20:2016 en 

Optical fibres - Part 2-20: Product specifications - Sectional specification for 
category A2 multimode fibres 

NEN-EN-IEC 60793-2-40:2016 en 

Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for 
category A4 multimode fibres 

NEN-EN-IEC 60793-2-50:2016 en 

Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class 

B single-mode fibres 

NEN-EN-IEC 60794-1-1:2016 en 

Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification - General 

NEN-EN-IEC 60794-3-21:2016 en 

Optical fibre cables - Part 3-21: Outdoor cables - Product specification for optical 
self-supporting aerial telecommunication cables for use in premises cabling 

NEN-EN-IEC 61169-1:2013/C1:2016 en 

Radiofrequency connectors - Part 1: Generic specification - General require- 
ments and measuring methods 

NEN-EN-IEC 61196-10:2016/C1:2016 en 

Coaxial communication cables - Part 10: Sectional specification for semi-rigid 
cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric 

NEN-EN-IEC 61753-382-2:2016 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components - Performance 
Standard - Part 382-2: Non-connectorized single-mode bidirectional G-PON-NGA 
WWDM devices for category C - Controlled environment 
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NEN-EN-IEC 61755-3-32:2016 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components - Connector optical 
interfaces - Part 3-32: Connector parameters of non-dispersion shifted single 
mode physically contacting fibres - Angled thermoset epoxy rectangular ferrules 

NEN-EN-IEC 62077:2016 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components - Fibre optie 
circulators - Generic specification 

NEN-ISO 9564-4:2016 en 

Financiële diensten - Bankwezen - Beheer en beveiliging van het Persoonlijk 
Identificatienummer (PIN) - Deel 4: Eisen voor PIN handelingen in eCommerce 
for Payment Transactions 


Materialen & Bouwproducten 

NEN-EN 1026:2016 en 

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode 

NEN-EN 1027:2016 en 

Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode 

NEN-EN 1052-2:2016 en 

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 2: Bepaling van de buigtreksterkte 

NEN-EN-ISO 11177:2016 en 

Email - Van binnen en buiten geëmailleerde kleppen en fittingen voor drukleidin- 
gen voor (drink)watervoorziening - Kwalitieitseisen en beproeving 

NEN-EN 12209:2016 en 

Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch bediende sloten, grendels 
en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 12210:2016 en 

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Classificatie 

NEN-EN 12211:2016 en 

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - Beproevingsmethode 

NEN-EN 12392:2016 en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Geknede en gegoten producten - Speciale 
eisen voor producten bedoeld voor de vervaardiging van drukapparatuur 

NEN-EN 12608-1:2016 en 

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of Windows 
and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated 
PVC-U profiles with light coloured surfaces 

NEN-EN 12681-1:2016 Ontw. en 

Founding - Radiographic testing - Part 1: Film techniques Commentaar voor: 
2016-05-10 

NEN-EN 12681-2:2016 Ontw. en 

Founding - Radiographic testing - Part 2: Techniques with digital detectors 
Commentaar voor: 2016-05-10 

NEN-EN 13241-1:2003+A1:2011/Ontw. A2:2016 

en 

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten - Productnorm, prestatie-eisen 
Commentaar voor: 2016-05-10 

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010/Ontw. A2:2016 

en 

Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en buitendeu¬ 
ren voor voetgangers Commentaar voor: 2016-05-10 

NEN-EN-ISO 14688-1+A1:2013/C 11:2016 nl 

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - 
Deel 1: Identificatie en beschrijving 

NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C 11:2016 nl 

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - 
Deel 1: Identificatie en beschrijving 

NEN-EN-ISO 14688-2+A1:2013/Cl 1:2016 nl 

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - 
Deel 2: Grondslagen voor classificatie 

NEN-EN-ISO 14688-2+A1+C11:2016 nl 

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - 
Deel 2: Grondslagen voor classificatie 

NEN-EN 15643-5:2016 Ontw. en 

Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and 
civil engineering works - Part 5: Framework for the assessment of sustainability 
performance of civil engineering works Commentaar voor: 2016-04-18 

NEN-ISO 16932:2016 en 

Glas in gebouwen - Beglazing bestand tegen destructieve storm - Beproeving en 
classificatie 

NEN-EN-ISO 17855-2:2016 en 

Kunststoffen - Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van polyetheen (PE) - Deel 

2: Bereiding van proefstukken en bepaling van eigenschappen 

NEN-EN-ISO 19069-2:2016 en 

Kunststoffen - Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van polypropeen (PP) - 
Deel 2: Bereiding van proefstukken en bepaling van de eigenschappen 

NEN-ISO 21561-2:2016 en 

Styreen-butadiëen rubber (SBR) - Bepaling van de microstructuur in de 
gepolymeriseerde oplossing SBR - Deel 2: FTIR met ATR methode 

NEN-EN-ISO 28721-5:2016 en 

Email - Met glas beklede apparatuur voor procestechniek - Deel 5: Presentatie en 
karakterisering van defecten 

NEN-EN-ISO 4499-3:2016 en 

Hardmetalen - Metallografische bepaling van de microstructuur - Deel 3: Meting 
van microstructurele kenmerken in Ti (C, N) en WC/Cubic Carbide Based Hardme¬ 
talen 

NEN-EN-ISO 4499-4:2016 en 

Hardmetalen - Metallografische bepaling van de microstructuur - Deel 4: 

Bepaling van poreusheid, koolstofdefecten en eta-fasegehalte 

NEN-EN-ISO 4829-2:2016 en 

Chemische analyse voor staal en gietijzer - Bepaling van het totale gehalte aan 
silicium - Fotometrische methode na reductie van molybdatosilicaat - Deel 2: 
Siliciumgehalte tussen 0,01 en 0,05% 

NEN-EN-ISO 4892-3:2016 en 

Kunststoffen - Methoden van bloostelling aan laboratoriumlichtbronnen - Deel 3: 
Fluorescerende UV lampen 

NEN-EN-ISO 4938:2016 en 

Chemische analyse van staal en ijzer - Bepaling van het gehalte aan nikkel - 
Gravimetrische of titrimetrische methode 

NEN-EN-ISO 4946:2016 en 

Staal en Gietijzer - Bepaling van het gehalte aan koper - Fotometrische methode 
met 2,2'-diquinolyl 
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NEN-EN 754-1:2016 en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - Deel 1: 
Technische leveringsvoorwaarden 


NEN-EN 755-2:2016 en Aluminium en aluminiumlegeringen - Vervormde staven, buizen en profielen - 

Deel 2: Mechanische eigenschappen 

NEN-EN 772-5:2016 en Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 5: Bepaling van het gehalte aan 

oplosbare zouten in metselbakstenen 

NEN-EN 846-9:2016 en Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 9: 

Bepaling van de buigsterkte en de afsc huif sterkte van lateien 


Milieu & Maatschappij 


NEN-ISO 13165-3:2016 en 

Waterkwaliteit - Radium 226: Deel 3: Beproevingsmethode door middel 
coprecipitatie en gamma-spectrometrie 

NEN-EN-ISO 14004:2016 en 

Milieumanagementsystemen - Algemene richtlijnen voor implementatie 

NEN-EN-ISO 15009:2016 en 

Bodem - Gaschromatografische bepaling van het gehalte aan vluchtige 
aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en vluchtige gehalogeneerde koolwater¬ 
stoffen - "Purge- and- trap"- methode met thermische desorptie 

NPR-ISO/IEC Guide 17:2016 en 

Gids voor het opstellen van normen met inachtneming van de behoeften van 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

NEN-ISO 18158:2016 en 

Werkplekatmosfeer - Terminologie 

NEN-EN-ISO 22155:2016 en 

Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige aromatische en 
gehalogeneerde koolwaterstoffen en geselecteerde ethers - Statische 'head- 
space' methode 

NEN-EN 45544-4:2016 en 

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt voor de directe opsporing 
en directe concentratiemeting van giftige gassen en dampen - Deel 4: Leidraad 
voor selectie, installatie, gebruik en onderhoud 

NPR 7394:2016 Ontw. nl 

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch 
onderzoek van water Commentaar voor: 2016-04-30 


Zorg & Welzijn 

NEN-EN-ISO 11197:2016 en 

Medische voedingseenheden 

NEN-EN-ISO 13485:2016 en 

Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor regule- 
ringsdoeleinden 

NEN-EN-ISO 14408:2016 en 

Tracheale buizen voor laserchirurgie - Eisen voor markering en begeleidende 
informatie 

NEN-EN-ISO 15883-7:2016 en 

Desinfecterende wasmachines - Deel 7: Eisen en beproevingen voor desinfecte¬ 
rende wasmachines met chemische desinfectering voor niet invasief, niet kritieke 
medische hittelabiele hulpmiddelen en uitrusting 

NEN-ISO 16142-1:2016 en 

Medical devices - Recognized essential principles of safety and performance of 
medical devices-Part 1: General essential principles and additional specific 
essential principles for all non-IVD medical devices and guidance on the selection 
of standards 

NEN-EN-ISO 5360:2016 en 

Anesthesie-verdampers - Medicamenten-afhankelijke vulsystemen 

NEN-EN-IEC 60601-2-33:2010/02:2016 en 

Medische elektrische toestellen - Deel 2-33: Bijzondere eisen voor de veiligheid 
van magnetische-resonantie apparatuur voor medische diagnostiek 

NEN-EN-ISO 8362-5:2016 en 

Injectiecontainers en accessories - Deel 5: Drogingssluitingen bij vorst voor 
injectieflacons 

NEN-EN-ISO 9693-2:2016 en 

Tandheelkunde - Compatibiliteitsbeproeving - Deel 2: Keramiek- 
keramieksystemen 
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